إعلاء الستن 1 | ۲۸۸ 
الأسآر 
باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب 
۸- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”إذا ولغ الكلب فى الإناء 
فأهرقه ثم أغسله ثلاث مراك : هذا موقوف - ولم يروه هكذا غير عبد الملك 
عن عظاءء قاله الدارقطنى . )۲١ :١(‏ وفى نصب الراية :)٦۸ :١(‏ قال الشيخ 
تفى الدين فى الإمام : وهذا سند صحيح . اه 


باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب”" 


قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ " قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة . 
وأما ما رواه الدارقطنى )۲٤:۱(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لار : 
«طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه يغسل سبع مرات» الأولى بالتراب» والهر مرة أو مرتين ؛ 
قرة يشك»» هذا صحيح . ورواه عنه أيضا مرفوعا: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فليبرقه وليغسله سبع مرات . صحيح» إسناده حسن» ورواته كلهم ثقات › فهو محمول 
على الاستحباب» فإن أبا هريرة لا يسوغ له أن يخالف ما رواه فلا ريب فى أنه حمل 
التسبيع على الاستحباب» والتثليث على الإيجاب» وهو وإن لم يصرح برفع التثليث 
SS‏ 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند ابن سيرين مرفوع» فقال: *حدثنا إبراهيم بن 
داود قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى قال: قال ثنا إسماعيل ب 0 
عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة» فقيل له: عن النبى لر ؟ 
فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبى لتر" ورجاله ثقات أى أنه لا يفتى برأيه بل 


)١(‏ قال عكرمة ومالك فى رواية عنه: إن سؤر الكلب طاهر (والأمر بالغسل تعبدى) وقال الجمهور: إنه نجس» ثم 

003 اختلفوا فى عدد الغسلات الواجبة للتطهر منه فقال الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك والأوزاعى وإسحاق وأبو 
ثور وأبو عبيد وداود إلى أنها سبعة» وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات (ملخص من نيل الأوطار :١‏ ۳۰ و١‏ باب أسار البهائم) . 

. (؟) شرح معانى الآثارء باب سؤر الهر ١١ :١‏ . 


